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摘 要 描述 了 采 自 海南 岛 临 高 


海域 近 岸 的 白 氏 银汉 鱼 Atherina bleekeri GUnther 鳃 上 寄生 的 银汉 鱼 虫 2 种 。 其 中 ， 


一 种 以 其 独特 的 “% V” 字 型 的 背 联结 片 、 交 接 器 的 结构 和 量度 不 同 于 属 内 的 已 知 种 。 订 名 为 海南 银汉 鱼 虫 ， 新 种 
Atherinicus hainanensis sp. nov. , 模式 标本 保存 在 海南 师范 大 学 生物 系 。 
关键 词 ” 单 殖 吸虫 , 银汉 鱼 虫 属 , 新 种 , 白 氏 银汉 鱼 ， 中国. 


中 国 分 类 号 Q959. 153 

报道 2004 年 3 月 从 海南 岛 临 高 采 获 的 白 氏 银汉 
É Atherina bleekeri GUnther 鳃 上 寄生 的 2 种 银汉 鱼 
虫 Atherinicus, 其 中 1 种 定名 为 海南 银汉 鱼 虫 ， 新 
种 Atherinicus hainanensis sp. nov. 描述 如 下 。 文 中 
测量 单位 mmo 


1 海南 银汉 鱼 虫 , 新 种 Atherinicus hainanensis 


宿主 : 白 氏 银汉 鱼 Atherina bleekeri GÜnther o 

采集 地 点 : 海南 临 高 (19°54'N, ，109?30' E) o 

采集 时 间 : 2004 年 3 月 26 日 。 

模式 标本 编号 : 正 模 HNMF20040326-41; 副 
模 HNMF20040326-43 5, 60 模式 标本 保存 在 海南 
师范 大 学 生物 系 。 

虫 体 描述 依据 8 个 封 片 标本 ， 使 用 奥 林 巴 斯 
(Modle: CHK) 显微镜 观察 和 描 图 仪 绘图 。 


比例 尺 (scale bars) 


3. 阴道 (vagina) 


sp. nov. (图 1~3) 
1~3 海南 银汉 鱼 虫 ， 新 种 Atherinicus hainanensis sp. nov. 
1. 后 吸 器 (haptor ，dorsal view) 2. 交接 器 (copulatory apparatus) 
=0.02 mm 


国家 863 计划 (2001AA624010) 和 广东 省 科技 计划 项 目 (2003A3050402) 资助 项 目 . 


收 稿 日 期 : 2005-02-23 ， 修 订 日 期 : 2005-07-12. 
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RhE, KAR 0.330~0.600, B 0. 120~ 
0.200. 咽 近 球形 ， 大 小 为 (0.025 ~ 0.033) X 
(0. 025~0. 030) 。 

后 吸 器 与 虫 体 区 分 明显 ， 大 小 为 (0.043 ~ 
0.075) X (0.070~0.100), BI WARAW, 二 
根 联结 片 7 对 边缘 小 钧 。 边 缘 小 钧 呈 A. cornatus 
Bychowsky & Nagibina, 1967 型 ， 各 对 长 短 不 一 ， 有 
的 弯曲 ,长 0.020~0.025. ERRAR, 2K 
0.028 ~ 0.030, 基部 长 0.018 ~ 0.020, HRK 
0.010~0.013, AZZ 0.013~0.015, #3224 0. 0030 
背 联 结 片 呈 “ V” 字 型 ， 两 端 向 外 略 延 伸 ， 大 小 为 
(0.003~0.005) X (0.025~0.040) 。 腹 中 央 大 和 钧 
RK, SRM, AAROERY, £K 0.040~ 
0.045， 基 部 长 0.028 ~ 0.035, FARK 0.015 ~ 
0.020, AZZ 0.015~0.020, ABA 0.005 。 腹 联结 
片 稍 直 ， 中 部 前 治 略 有 突出 AVA 0.004~0. 008 
X (0.038~0. 053) o 

交接 器 由 交接 管 和 支持 器 组 成 ， 全 长 为 0.035 
~0.043。 交 接管 较 直 ， 基 部 略 有 弯曲 ， 并 膨大 成 一 


表 1 PE 3 种 银汉 鱼 虫 比较 
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基 座 ， 基 座 大 小 为 (0.013~0.015) X (0.013~ 
0.015), 22 BIE 0.038~0.043, BEB BE 0. 003 
人 0.004。 支 持 器 为 治 交 接管 上 行 的 薄片 几 丁 质 结 
构 ， 略 呈 “ Ss” 型 ， 支持 器 长 为 0.028~0.038。 阴 
道 开 口 于 虫 体 的 右 侧 ， 型 似 漏斗 ， 大 小 约 为 0.013 
X (0.010~0.013) 。 卵 未 见 。 

本 种 与 A，subserratus Zhang et al. , 2001 后 吸 
器 最 为 相似 ,但 有 以 下 明显 区 别 : 1) 新 种 背 联结 
呈 “V” 字 型 ， 两 端 略 有 伸展 ， 而 已 知 种 背 联结 
RE, ZAHO, ， 末 端 较 纤细 ; 2) 交接 器 结构 和 
量度 不 同 ， 新 种 交接 管 直 ， BK, SERA, SE 
也 较 短 ， 交 接管 长 为 0.038~0.043 ， 而 已 知 种 交接 
管 基 部 呈 “″C” 字 型 完 曲 ， 量 度 也 较 大 ， 管 长 0. 050 
~0.058; 3) 支持 器 不 同 ， 新 种 支持 器 为 较 直 而 简 
单 的 几 丁 质 片 ， 已 知 种 支持 器 有 具 一 块 外 缘 具 齿 的 几 
丁 质 片 ; 4) 阴道 结构 不 同 ， 新 种 阴道 为 似 漏斗 状 的 
几 丁 质 管 ， 已 知 种 为 圆 弧 型 ， 内 具 细 齿 。 鉴 于 以 上 
不 同 ， 故 订 为 新 种 。 

RE 3 种 银汉 鱼 虫 比较 见 表 1。 


Table 1. Comparison of three species of Atherinicus from China. 


体 大 小 (Body size) 


背 中 央 大 钩 全 长 (Dorsal 


central anchors) 


腹 中 央 大 钩 全 长 (Ventral 


central anchors) 


背 联结 片 大 小 (Dorsal 


connective plate) 


腹 联 结 片 大 小 (Ventral Ë, 


connective plate) 


交接 管 (Copulatory tube) 


支持 器 (Supporting 


apparatus) 


阴道 (Vagina) 


RARER 
A. cornutus Bychowsky 
& Nagibina, 1969 


(0. 560 ~ 0. 700) 
0. 180) 


0. 030~0. 033 


X (0.160~ 


0. 043~0. 045 


似 飞 鸟 状 “ Palm Me o. 005 
X (0.063~0.065) 


EEK, 0.023~0. 025 


0. 028~0. 030 


“y PA, (0.040~0. 043) X 
(0. 040~0. 043) 


A. subserratus Zhang & 
et al. , 2001 


(0.410 ~ 0. 653) 
0. 176) 


0. 025~0. 030 


X (0.098 ~ 


0. 042~0. 045 


RE, LRAM, Aimé 
(0.002 ~ 0.004) X (0.030 ~ 
0. 034) 


(0. 005 ~ 0. 006) 
0. 046) 


=“ œ PÆ, 0.050~0. 058 


X (0.042 ~ 


具 外 缘 具 齿 的 几 丁 质 片 
0. 050~0. 058 


Am, ASA 


海南 银汉 鱼 虫 ， 新 种 


A. hainanensis sp. nov. 


(0. 330~0. 600) X (0. 120~0. 200) 
0. 028~0. 030 


0. 040~0. 045 


“v” FÆ, 两 端 圆 钝 (0.003 ~0. 005) 
X (0. 025~0. 040) 


(0. 0040. 008) X (0. 038~0. 053) 


=“ 6” 字 型 ， 基 部 膨大 明显 ，0.038 人 ~ 
0. 043 


0. 028~0. 038 


漏斗 型 ，0. 013 X (0.010~0. 013) 


宿主 (Host) Atherina forskali Rupp Atherina bleekeri GUnther Atherina bleekeri Günther 


2 有 具 角 银汉 鱼 虫 Atherinicus cornutus Bychowsky 
& Nagibina, 1969 (图 4~6) 


宿主 : 白 氏 银汉 鱼 Atherina bleekeri GÜnther o 
采集 地 点 : 海南 临 高 (1954 N 109°30'E) o 
采集 时 间 : 2004 年 3 月 26 日 。 

标本 编号 : HNMF20040326-4-6。 


虫 体 描述 依据 3 个 封 片 标本 ， 用 显 微 描 图 仪 
绘图 。 

虫 体 中 型 ， 体 长 0.560~0. 700, E 0. 160~ 
0.180。 咽 圆 型 ， 大 小 为 (0.025 ~ 0.028) X 
(0. 025~0. 028) o 

后 吸 器 与 身体 区 分 明显 ， 大 小 为 (0.050 人 一 
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0.055) X (0.120~0. 125) 。 后 吸 器 具 2 WARK 
钧 ，2 根 联结 片 ，7 对 边缘 小 钩 。7 对 边缘 小 钧 呈 
A. cornatus Bychowsky & Nagibina, 1967 型 ， 长 短 
不 一 ， 量 度 相差 较 大 ， 第 4 对 最 长 最 粗壮 ， 边 缘 小 
FLEA 0.015 ~ 0.0500. FPRAWR], 2K 
0.030 ~ 0.033, 基部 长 约 0.025, NZ 0.013 ~ 
0.015, IÆ 0.005, FRKA 0.013. BARA 
RA, BPR, MSMKSH, HAL, 全 
K 0. 043~0. 045, Æ K 0.40~0.43, AŽ 0.015 
~0.018, AAA 0.008, WRK 0.010. BRK 
RS OR, KABA 0.005 X (0.063 ~0. 065) , 


腹 联结 片 较 直 ， 前 缘 左 右 两 侧 中 部 有 两 片 耳 状 突起 ， 
两 端 较 细 ， 大 小 约 为 0.005 X (0. 088~0. 093) o 

交接 器 由 交接 管 和 支持 器 组 成 ， 全 长 0.030 人 ~ 
0.033， 交 接管 长 0.023 ~ 0.025, 基部 管 径 约 
0.005, 支持 器 长 0.028 ~~0.030。 阴 道 为 “ Y F 
型 ， 大 小 为 (0.040~0.043) X (0.040~0. 043) 。 
卵 未 见 。 

海南 标本 与 原始 描述 基本 一 致 。 该 种 报道 于 北 
部 湾 的 Atherina forskali mE, 这 次 在 白 氏 银汉 鱼 
Atherina bleekeri GUnther a ERIR ; 为 宿主 新 纪录 。 


4~6 上 有 具 角 银 汉 鱼 虫 Atherinicus cornutus Bychowsky & Nagibina, 1969 


4. 后 吸 器 (haptor dorsal view) 
=0. 02 mm 
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Abstract Atherinicus cornutus Bychowsky & Nagibi- 


Zhongshan University, Guangzhou 510275, China 


na, 1969 and Atherinicus hainanensis sp. nov. are de- 


Oct. , 2005 


scribed from the gills of Atherina bleekeri GUnther 


found in Lingao, Hainan Island, China. 


Atherinicus hainanensis sp. nov. (Figs. 1-3) 

Host. Atherina bleekeri GUnther. 

Location. Gills. 

Locality. Lingao (19°54' N, 109°30'E) , Hainan 
Island. 

Date. 26 Mar. 2004. 

Type specimens. Holotype No. HNMF20040326-4- 1 
and paratype No. HNMF20040326-4-3, 5, 6. 

Description. Body (0. 330-0. 600) mm X (0. 120- 
0. 200) mm in size. Pharynx oval, (0.025-0.033) mm 
X (0. 025-0. 030) mm in size. 

Haptor well set of from the body, (0. 043-0. 075) 
mm X (0.070-0. 100) mm in size, with 14 marginal 
hooklets. hooklets 0.020-0.025 mm in 
length. Dorsal central anchors small, total length 
0.028-0.030 mm, basal portion 0.018-0.020 mm, 
point 0.010-0.013 mm, inner root 0.013-0.015 mm, 
outer root about 0.003 mm. Dorsal connective plate V- 
shaped, (0. 003-0. 005) mm X (0. 025-0. 040) mm in 
size. Ventral central anchors longer than the dorsal 
ones, total length 0.040-0.045 mm, basal portion 
0. 028-0. 035 mm, point portion 0. 015-0. 020 mm, in- 
ner root 0.015-0.020 mm, outer root about 0.005 


mm. Ventral 


Marginal 


connective plate slightly straight, 
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(0. 004-0. 008) mm X (0. 038-0. 053) mm in size. 

Copulatory apparatus 0. 035-0. 043 mm in total 
length. Copulatory tube slightly straight , 0. 038-0. 043 
mm in length, width 0. 003-0. 004 mm at the basal 
portion. Supporting apparatus S-shaped , about 0. 028- 
0.038 mm in length. Vagina marginal, funnel-like 
shaped, about 0.013 mm X (0.010-0.013) mm in 
size. Egg has not been observed. 

Description based on 8 specimens. Type specimens 
are deposited in the Department of Biology. Hainan 
Normal University. 

Remarks. The new species is similar to A. sub 
serratus Zhang et al. , 2001 in the shape of central an- 
chors , but differs in: 1) the dorsal connective plate of 
the new species is V-shaped, but that of the latter is 
concaving at the middle of the upper margin and with 
two hilly projections on the two sides; 2) the new 
species has a slightly straight copulatory tube, length 
0. 038-0. 043 mm, but that of the latter is curved by C- 
shaped at the basal portion, length 0. 050-0. 058 mm; 
3) the supporting apparatus of the new species is dif- 
ferent from the latter; 4) the vagina of new species is 
funnetlike shaped, but that of the latter is arc-like 
with tooth-like projections in the interior wall. The 
species name refers to the typical location where the 


type specimens were collected. 


Monogenea, Atherinicus, new species , China. 


